วัดพระนึาตุไสสร้อย 

ตำฆสปากกาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 












วัดพระธาตุไฮสร้อยเป็นวัดที่เกำแก , และมี 
ความสำคัญมาหลายร้อยปีในฐานะวัดหลวงกลางเมือง 
ลอง ที่ถือว่าเป็นตัวแทนเขาพระสุเมรุศูนย์กลางเมืองลอง 
ตามคติจักรวาล ซึ่งได้รับการเน้นยํ้าความสำคัญของวัด 
พระธาตุไฮสร้อยอีกครั้ง โดยมีการจัดระบบพระธาตุ 
ของเมืองลองตามคติบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ที่มีแนวคิด 
คล้อยกับการจัดระบบพระธาตุประจำปีเกิดของอาณาจักร 
ล้านนา ซึ่งวัดพระธาตุไฮสร้อยได้รับการสถาปนา 
เป็นพระธาตุประจำพระเจ้ากกุสันธะพระพุทธเจ้า 
องค์แรก และพระเจ้าโกนาคมนะพระพุทธเจ้า 
องค์ที่สองในภัทรกัปนี้ ดังนั้นวัดพระธาตุไฮสร้อยจึง 
เป็นวัดเก่าแก , และเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่คนใน 
ท้องถิ่น และพุทธคาสนิกชนทั้งหลายควรให้การอุปฐาน 
บำรุงรักษาให้คงอยู่สืบต่อไป หวังว่าหนังสือภาพเล่มนี้จะ 
ให้'ประโยชน์แก่ผู้’อ่าน 

มณีรัตน์ จองนันตา 
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วดหลวงกลางเวยง หรอ วดหลวง 
กลางเมือง เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นและอุปถัมภ์ 
บำรุงรักษาโดยกษัตริย์หรือเจ้าเมือง เพื่อให้ 
เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ หรือ 
อีกนัยหนึ่งก็คือ เพื่อเป็นศูนย์กลางจักรวาลของ 
บ้านเมือง ซึ่งในเมืองลองถือเป็นเมืองขนาด 
กลางในล้านนาก็มีการสร้างวัดหลวงกลางเวียง 
เช่นถันคือ “วัดพระธาตุไฮสร้อย” ถูกสร้างขึ้นใน 
ระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับการตั้งบ้านแปลงเมืองลอง 
หรือที่ตำนานเรียกว่า เมืองคิริกุกกุฎฏะ’โก , เอิ้ก 
ปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านไฮสร้อย ถือว่า 
เป็นบริเวณพื้นที่มีความเก่าแก , และมีความสำคัญ 
โดยเป็นพื้นที่เริ่มต้นยุคแรกของเมืองลอง เป็น 
ศูนย์กลางการปกครองแห่งแรกของเมืองลองใน 
ยุคแรก ดังนั้นวัดพระธาตุไฮสร้อย จึงได้รับการ 
อุปถัมภ์บำรุงรักษามาจนถึงปัจจุบัน 


อ้างอิงจาก ภูเดช แสนสา. (1 ก.ย. 2553). วัดพระธาตุไฮสร้อย : วัดที่ถูกสร้างขึ้นตามคติวัดหลวงกลางเวียงใน 
ล้านนา. สืบค้นเมื่อ 1 ก.ย.2561, จาก กิ!!)ว-//เส่?-เวโส^ชิ:.0{•ฐ/^0๓๙ห่ธ'ห/.[วเา(ว?!ปะะ573 
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บริเวณพื้นที่วัดพระธาตุไฮสร้อยรายล้อมไปด้วย 
หมู่บ้าน ธรรมชาติ และแม่นํ้ายม ให้ความรู้สึกสงบ และ 
หลีกหนีความวุ่นวายในสังคมเมือง โดยมีความงดงาม 
ในหลากหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ วิหาร ศิลปะ 
รูปแบบต่างๆ ทั้งสร้างขึ้นใหม่และหลงเหลือจากในอดีต 

วัดพระธาตุไฮสร้อยมีอายุกว่า 700 ปี เป็นวัด 
โบราณสถานอีกแห่งหนึ่งในอำเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่ง 
วัดพระธาตุไฮสร้อยมีพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
ทั้งยังมีพระวิหารที่มีพระประธานที่เกำแก , โบสถ์ 
มหาอุตม์ (มีไม , กี่แห่งในประเทศไทย) ที่มีพระนอน 
อายุกว่า 500 ปี ต้นไทรไม้หมายใจเมืองอายุไม่ตํ่ากว่า 
1,000 ปี และพระพุทธรูปพระเจ้าสามพี่น้องศิลปะแบบ 
ไทเขิน-ไทใหญ่ ซึ่งได้รับการทำนุบำรุงมาจนถึงปัจจุบัน 
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#พระวิหารพระด้ามพน้อง 


หอพระสามพี่น้องเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 
ปูนปันสามองค์ สร้างเมื่อประมาณช่วงพ.ศ.๒๓๔๕ มีรูปแบบ 
ทางศิลปะแบบไทเขิน-ไทใหญ่ แต่เนื่องจากบูระณะหลายสมัย 
จึงปรากฏมีศิลปะแบบไทยยวน (ล้านนา) ผสมอยู่ในปัจจุบัน 
โดยสล่า (ช่าง) ที่ทำการปันพระพุทธรูปมี ๓ คน เป็นชาวไท 
เขิน-ไทใหญ่ที่ติดตามครูบาจองสูง (จอสุง) มาจากนครเชียงตุง 
สันนิฐานว่าแรกสร้างแต่เดิมนั้นพระเจ้าสามพี่น้อง 
เป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารตามแบบสถาปัตยกรรม 
วิหารของไทใหญ่ที่เรียกว่า จอง คือพระวิหารไม้ยกเสาสูงและ 
มีกุฏิวงฆ์อยู่ภายในหลังเดียวกัน ดังปรากฏก่ออิฐถือปูนยกสูง 
ของพระเจ้าสามพี่น้องที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ภายหลังมีการ 
สร้างวิหารตามแบบไทยวนขึ้นริมส่งแม่นั้ายม จึงมีการย้ายไป 
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วิหารหลังนี้ พระวิหารไทใหญ่ 
จึงใช้เป็นกุฏิสงฆ์ จนกระทั่งชำรุดทรุดโทรมจึงได้รื้อกุฏิหลังเก่า 
และย้ายไปสร้างใหม่ข้างกำแพงด้านหน้าวัด ส่วนที่เดิมได้มีการ 
สร้างเป็นพระวิหารพระเจ้าสามพี่น้องในปัจจุบัน 
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พระพุทธรูปองค์ใหญ่ศิลปะแบบ 
ไทเขิน-ไทใหญ่ เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดใน 
พระเจ้าสามพี่น้อง 





พระพุทธรูปพระเจ้าสามพี่น้อง ซึ่งองค์ 
ซ้ายยังคงรูปแบบศิลปะของช่างเมือง 
เชียงตุง 
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#ภาพจิตรกรรฟาผนัง 

จิตรกรรม หรือภาพเขียนฝาผนังที่อยู่ใน 
โบสถ์และวิหาร มักจะแสดงเรื่องราวที่น่าสนใจ 
ต่างๆ ซึ่งต้องการถ่ายทอดออกสู่สังคม ในวิหาร 
พระเจ้าสามพี่น้อง มีการวาดจิตรกรรมฝาผนัง 
เพื่อแสดงถึงเรื่องราวของวัดพระธาตุไฮสร้อย 
โดยเป็นภาพวาดเกี่ยวกับงานกิจกรรมประเพณี 
ไหว้พระธาตุไฮสร้อย ซึ่งในภาพจะประกอบด้วย 
พิธีทำบุญและมีการแข่งขันเรือพายบริเวณแม่นํ้า 
ยม ซึ่งไหลผ่านหน้าวิหารพระประธาน ทั้งนี้ยัง 
มีภาพวาดประเพณีไหว้ของวัดพระธาตุทั้ง ๔ วัด 
ที่เป็นวัดพระเจ้าห้าพระองค์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง 
กับวัดพระธาตุไฮสร้อย และภาพวาดจิตรกรรมวิถี 
ชีวิตชาวบ้านที่ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน เป็นการ 
บอกเล่าเรื่องราวทั้งวัดและชุมชนเพื่อสื่อสารออก 
มาผ่านภาพวาด 
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วิถีชีวิตชาวบ้านแบบเศรษฐกิจพอ 
เพียง ซึ่งเป็นการทำมาหากินใน 
แบบวิถีชาวบ้าน 
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ภาพจิตรกรรมประเพณี 
ไหว้พระชิาตุทั้ง ๔ วัด 
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พญาศรีกุกกุฎฎะ 
โอรสเร้าเมืองเขลางคํ’ 
นคร เจ้าเมืองลององค์แรก 
ปกครองในยุคสมัยเมือง 
คิริกุกกุฏฏะไก , เอิ้ก ซึง 
คูนยกลางการปกครอง 
ครั้งแรก ตั้งอยู่บริเวณวัด 
พระธาตุไฮสร้อยในปัจจุบัน 


ลอง องค์ปฐมโบราณ 
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พระธาตุไฮสร้อยอยู'ภายในเขต 
พุทธาวาสที่มีกำแพงแก้วล้อมรอบ สร้างคู , 
กับวัดมีอายุไม , ตํ่ากว่า ๗๐๐ ปีตามตำนาน 
กล่าวว่า ภายในพระธาตุได้บรรจุพระธาตุ 
ส่วนมันสมองของพระพุทธเจ้ากกุสันธะ พระ 
ธาตุองค์นี้ถือเป็นพระมหาธาตุกลางเวียงลอง 
หรือพระธาตุใจเมืองลองยุคแรก เหมือนกับ 
พระธาตุศรีดอนคำที่เป็นพระธาตุประจำเวียง 
ลองยุคที่สาม พระธาตุได้พังทลายในช่วง พ.ศ. 
๒๔๙๐ เนื่องจากมีต้นโพธึ๋งอกขึ้นบนองค์พระ 
\ ธาตุ จึงได้มีการบูรณะเป็นองค์พระธาตุใน 
\ปัจจุบัน 
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ยักษ์ เป็นอมนุษย์ 
ชนิดหนึ่งที่มีกล่าวถึงทั้งใน 
ทางศาสนาและวรรณคดี 
ซึ่งวัดวาอารามต่างๆ มัก 
จะมียักษ์มาประกอบ 
เป็นส่วนหนึ่งของวัดหรือ 
โบราณสถาน 




ตามคติความเชื่อแต่ 
โบราณเชื่อวำ “ทวารบาล” 
หรือ “ผู้เฝืาประตู” สามารถเฝืา 
รักษาพระอารามให้ปราศจาก 
อันตราย และการรบกวนของ 
ภูตผีปีศาจโดยมีการเลือกใช้ยักษ์ 
เป็นทวารบาลกันอย่างแพร่หลาย 
ซึ่งสันนิฐานว่าได้รับ อิทธิพลของ 
วรรณคดีเรื่องรามเกียรตี้ วัดพระ 
ธาตุไฮสร้อยมียักษ์ ๔ ตน มีกาย 
แดงทั้ง ๔ ตน 
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พระวิหารหรือพระอุโบสถหันหน้า 
ไปทางทิศตะวันออกเข้าหาแม่ใ!ายมในพระ 
วิหารมีพระประธานเก่าแก , อายุไม , ตํ่ากว่า 
๔๐๐ ปี ทิศเหนือมีโบสถ์มหาอุตม์ซึ่งเป็น 
วิหารหลังเก่าข้างในเป็นที่ประดิษฐานของ 
พระนอน หมอนข้าวหลวง โดยโบสถ์มหาอุ 
ตม์เป็นโบสถ์ที่มีทางเข้าออกทางเดียว 
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ทั้ง ๒ ตัว เป็นสิงห์ปูนปันบันหัวเสาของประตู 
กำแพงแก้วด้านตะวันออก อยู่หน้าพระวิหาร 
และด้านหน้าสิงห์คู , เป็นทางบันไดเชื่อมต่อลงไป 
ถึง'ริมแม่น'ายม ปัจจุบันชำรุดและถูกดินกลบไว้ 
ซึ่งตามความเชื่อสิงห์หน้าวิหารหรือหน้าวัดนั้น 
ได้รับอิทธิพลมาจากพม่า เมื่อครั้งตกเป็นเมืองขึ้น 
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พระเจ'าไฮสร'อย หรือ 
พระประธาน เป็นพระพุทธรูป 
ปูนปันปางมารวิชัย มีอายุไม , ตํ่ากว่า 
๔๐๐ ปี หันพระพักตร์ไปด้านทิศตะวัน 
ออกทอดสายพระเนตรไปสู่แม่นํ้ายม 
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พระพุทธรูปในวิหาร ซึ่ง 
ประดิษฐานอยู่บริเวณแท่นบูชาหน้า 
พระประธาน ซึ่งภายในวิหารนั้นมี 
พระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้ผู้มา 
สักการะได้เคารพพร้อมกับพระประธาน 
นอกจากพระพุทธรูปในวิหาร 
แล้วยังมีพระเจ้านอนหมอนข้าวหลวง 
ที่ประดิษฐานในโบสถ์มหาอุตม์ ซึ่งเป็น 
พระพุทธรูปศิลปะล้านนาปางไสยาสน์ 
มีอายุประมาณหลายร้อยบี เป็น 
พระประธานในพระอุโบสถหลังเก่า 
ของวัดพระธาตุไฮสร้อย ซึ่งพระนอน 
ที่มีมาแต่โบราณของเมืองลองมีเพียง 
๒ องค์ คือ พระนอนเจ้าเววาทะภาษีต์ 
พระประธานวิหารวัดพระธาตุแหลมลี่ 
กับ พระเจ้านอนหมอนข้าวหลวงของวัด 
พระธาตุไฮสร้อยเท่านั้น 


1 I ไ}!ชเ1801 







สถานทืทืห้ามสตรีเข้า มึเช่นน่น 


จะเกืดอาเพศ 
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ต้นไทรย้อย ยังคงมีการ 
เคารพสักการะบูชามา 
จนถึงปัจจุบัน 
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ต้นไทรย้อย หรือทีเรียกว่า 
ไฮสร้อย อยู่บริเวณหน้าประตูวัด 
เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ประมาณยี่สิบ 
กว่าคนโอบ ถือว่าต้นไทรนี้เป็นไม้ 
หมายใจเมืองหรือไม้ใจกลางเมือง 
ลอง มีอายุกว่า ๑, ๐๐๐ ปี มีความเชื่อ 
ว่าหากมาอธิษฐานกับต้นไทรทอง 
ของวัดนี้ก็มักจะประสบผลสำเร็จ 
โดยเฉพาะอย่างยี่งผูใดที่ยังไม่มีบุตร 
ถ้าอยากได้บุตรถ้ามาอธิษฐานที่โคน 
ต้นไทรทองแห่งนี้ก็มักจะได้บุตรเป็น 
ผู้หญิงเป็นส่วนมากแทบทุกครั้งไป 
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#วิสัชชนา 

พระครูพิศาลอรรถกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุไฮ 
สร้อย มาอยู่วัดพระธาตุไฮสร้อยตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ เริ่มแรก 
ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง ญาติโยมคณะศรัทธานิมนต์ 
มา เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๖ เดิมทีเรียนหนังสืออยู่ที่สวนดอกใน 
จังหวัดเชียงใหม่ และจำพรรษาอยู่ที่วัดเมืองมาง ประตู 
เขียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเขียงใหม่ ได้เดินทางกลับมา 
อยู่ที่วัดบ้านเกิดเมืองนอนได้มาพัฒนาวัดพระธาตุไฮสร้อย 
แห่งนี้ เพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมา เดิมทีวัดแห่งนี้เป็น 
วัดหลวงกลางเมืองลองในอดีต ซึ่งเมืองลองในยุคแรกได้ 
ตั้งขึ้นครั้งแรกที่วัดพระธาตุไฮสร้อยจึงมีความเก่าแก'และ 
สำคัญ สาเหตุที่ความเจริญไม่เข้าถึง เพราะวัดพระธาตุไฮ 
สร้อยอยู่ในที่กันดาร จากที่เคยเป็นเมืองหลวง กลายเป็น 
อยู่หางเมือง เนื่องจากไปตั้งเมืองใหม่ความเจริญก็อยู่ที่ตัว 
เมือง ความเจริญก็ลดเลือน กลายเป็นผู้ถูกลืม #ถ้าไม่ลงสื่อ 
ก็ไม่มีใครรู้จัก 

ฝากถึงคนอ่าน : อาตมาในนามเจ้าอาวาสวัดพระ 
ธาตุไฮสร้อยอยากจะฝากถึงคณะศรัทธาญาติโยมคนที่สนใจ 
ในการที่ด้นคว้าอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติวัดพระธาตุไฮ 
สร้อยอยากให้ช่วยกันเข้ามานมัสการพระธาตุไฮสร้อย เพื่อ 
เป็นการช่วยกันสืบสานประเพณีของชาวล้านนาทางพื้น 
เมืองเหนือของเราเพื่อไมให้สูญหาย 
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ศาลาการเปรียญ คือ ศาลา 
วัดสำหรับพระสงฆ์แสดงธรรมหรือ 
เป็นที่ประกอบการกุศล เนื่องรากมี 
การชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ขอ 
เชิญผู้มีริตศรัทธาร่วมกันสมทบทุนใน 
การบูรณะก่อสร้างศาลาการเปรียญ 
หลังใหม่ สามารถติดต่อทางวัดได้ 
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ด้านหน้าวิหารมีแม่นํ้ายมไหลผ่าน 
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